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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 609 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 
Αριθμ17917 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» επανα- 
προκηρύσσει Δ.Α.Δ προμήθειας στρωμάτων προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 88.000,00 € με Φ.Π.Α. ΑΡ.ΔΙΑΚ.48/10. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 15-02-11 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. στο Γρ. Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. (Λήξη κατάθεσης προσφοράς 14-02-11 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 14.00) και με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο την 31-12-10. Ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και διακήρυξη 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00 από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με την καταβολή του 
ποσού των δεκαπέντε ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Διοικητής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 
Αριθμ.: 17916 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» επα- 
ναπροκηρύσσει Δ.Α.Δ. προμήθειας πλακών ακτινογρα¬ 
φιών προϋπολογισμού δαπάνης 520.000.00 € με Φ.Π.Α. 
ΑΡ.ΔΙΑΚ. 49/10. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 16-03 -11 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. (Λήξη κατάθεσης προσφοράς 15-03-11 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00) και με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 


Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο την 31-12-10. Ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ 28-12-10. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και 
διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00- 
12:00 από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με την 
καταβολή του ποσού των δεκαπέντε ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Διοικητής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 
Αριθμ.: 17915 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» επα- 
ναπροκηρύσσει Δ.Α.Δ προμήθειας οξυγόνου (ιατρικά 
αέρια) προϋπολογισμού δαπάνης 145.000.00 € με Φ.Π.Α. 
ΑΡ.ΔΙΑΚ. 50/10. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 17-02-11 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. (Λήξη κατάθεσης προσφοράς 16-02-11 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00) και με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο την 31-12-10. Ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και διακήρυξη 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00 από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με την καταβολή του 
ποσού των δέκα πέντε ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Διοικητής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18719 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας δι¬ 
αχείρισης των αμιγώς τοξικών αποβλήτων, προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης 87.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νο¬ 
σοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. (Αρ. Διακ. 120/2010) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(87.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 8 Φε¬ 
βρουάριου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης την 12.30 μ.μ. 
της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 08-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ -18717 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή αντι¬ 
δραστηρίων και αναλωσίμων αναλυτών (με παραχώρηση 
συνοδού εξοπλισμού) για τις ανάγκες του Μικροβιολογι¬ 
κού Εργαστηρίου, για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα 
του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης 
σύμφωνα με την αριθμ. 9/05-05-10 (θέμα 14°) απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά. (ΑΔ. 112/2010). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο 
ποσό των 975.609,75 € χωρίς ΦΠΑ + 224.390,25 € ΦΠΑ 
σύνολο 1.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ανα- 
λογούντος ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 15η 
Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 12.30 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμηθειών. 


• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 15-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2.00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18713 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Εταιρεί¬ 
ας παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας χώρων Νοσοκομείου 
(εοουπίγ), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-10 (Θέμα 
14°) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. (ΑΔ. 98/10). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 569.105,69 € χωρίς ΦΠΑ + 130.894,31 
€ ΦΠΑ σύνολο 700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 8η 
Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 12.30 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 8-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 10% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18709 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή συ¬ 
σκευών αναρροφήσεως πλάσματος αίματος πλαστικές 
(αναλώσιμα αιμαφαίρεσης), για ένα έτος με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της 
σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 25/30-9-10 (θέμα 11°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Α.Δ. 114/10). 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό 352.203,25 χωρίς ΦΠΑ + 47.796,75 € 
ΦΠΑ σύνολο (400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 23η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης την 
12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 23-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 210- 
745.65.50. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18690 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναλωσίμων Υλι¬ 
κών Ακτινολογικού Εργαστηρίου, για ένα έτος με μονο¬ 
μερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση 
της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/5-5-52010 (θέμα 
14°) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Α.Δ.115/10). 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά 
στο ποσό του 1.463.414,63 € χωρίς ΦΠΑ + 336.585,37 € σύνο¬ 
λο (1.800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 6 Απρι¬ 
λίου 2011 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης αυτής την 12.30 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμηθειών. 


• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 6-04-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-10. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:30μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

Ο) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18694 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Εται¬ 
ρείας παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας χώρων Νο¬ 
σοκομείου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. (Αριθμός διακήρυξης 122/10). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνολι¬ 
κά στο ποσό του 1.788.617,88 χωρίς ΦΠΑ + 411.382,12 σύ¬ 
νολο (2.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 17η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης αυτής 
την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 17-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2.00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18697 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», προκηρύσσει διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αντιδρα¬ 
στηρίων και Αναλωσίμων υλικών για Αυτόματους Ανοσο- 
λογικούς Αναλυτές με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό του 1.056.910,56 € χωρίς ΦΠΑ + 243.089,44 
φπα σύνολο (1.300.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του 
Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 18η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης αυ¬ 
τής την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο 
Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 18-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές πέραν της μιας δεν γίνο¬ 
νται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-10. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18701 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Καθε¬ 
τήρων Καρδιάς, για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα 
του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, 
σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14ο) απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή (Α.Δ. 117/10). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνολι¬ 
κά στο ποσό 1.138.211,38 χωρίς ΦΠΑ + 261.788,62 ΦΠΑ σύ¬ 
νολο 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 21 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης αυ¬ 
τής την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο 
Προμηθειών. 


• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 21-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-10. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:30 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18707 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Εντύπων, για ένα 
έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμη¬ 
νη παράταση της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την 9/5-5-10 (θέμα 14°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με (Α.Δ. 113/10). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και 
( 200 . 000,00 €). 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 31η 
Ιανουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης αυτής 
την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 31-01-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 210- 
745.65.50. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ18703 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Μοσχευ¬ 
μάτων, για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσο¬ 
κομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή (Α.Δ. 119/08). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό του 1.138.211,38 χωρίς ΦΠΑ + 261.788,62 
ΦΠΑ σύνολο 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 3 Μαρ¬ 
τίου 2011 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης αυτής την 12.30 π.μ. 
της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 3-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-10. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18692 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή αντι¬ 
δραστηρίων και αναλωσίμων αναλυτών (με παραχώρη¬ 
ση συνοδού εξοπλισμού) για τις ανάγκες του Κ. Αιμοδο¬ 
σίας του Νοσοκομείου μας, για ένα έτος με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της 
σύμβασης σύμφωνα με την αριθμ. 9/05-05-10 (θέμα 14°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά. (Α.Δ. 70/2010) 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.252.032,52 € χωρίς ΦΠΑ + 747.967,48 ΦΠΑ 
σύνολο (4.000.000,00 €). 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 4η 
Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης αυτής 
την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 


• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 04-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2.00μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18705 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αναλώ¬ 
σιμου Υλικού Χειρουργείου, για ένα έτος με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της 
σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Α.Δ. 71/10) 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο 
ποσό των 813.008,13 χωρίς ΦΠΑ +186.991,87 ΦΠΑ σύνολο 
(1.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 30 
Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης αυτής την 
12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προμη¬ 
θειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 30-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 27-12-10. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 2:30μ.μ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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( 16 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ.: 18699 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή διάφο¬ 
ρου υγειονομικού υλικού, για ένα έτος με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της 
σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Α.Δ 116/10). 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 243.902,44 € χωρίς ΦΠΑ + 56.097,56 
ΦΠΑ σύνολο 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.ΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 2 
Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών την 12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας στο 
γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 2-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 27-12-2010. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της ματαίωσης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 28-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 210- 
745.65.50. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. Διακ.: 14569 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Περιοχή 
Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ.70013, Ελλάδα Τηλ +30 
2810 393143, Ραχ: +30 2810 393408. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ 
με σφραγισμένες προσφορές. Ο διαγωνισμός θα γίνει 
με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

3. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Θα υπογράφει σύμβαση 
προμήθειας. 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τα κτίρια του Π.Κ. 
σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 

5. ΦΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτός τα¬ 
κτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανανέωση των υφιστάμενων συνδρομών των βά¬ 
σεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Ρέθυμνο - Ηράκλειο), κατά το έτος 2011 (ΟΡ\/: 
72320000-4). 


Συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 185.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή 
μέρος των ζητούμενων βάσεων δεδομένων. 

7. ΤΑΧΘΕΙΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα 
της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 


υπίνθΓείίγ οί Ωγθϊθ 

ΡίηαηοίαΙ Βοινίοοε ΟθρβΓίηηθηΙ 
Αόπιίηί3ίΓ3ίίοη ΒυίΙόίηρ 


Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Υποδ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης 
Τμήμα Προμηθειών 
Κτίριο Διοίκησης - 
Περιοχή Βουτών \/ου1θ5 ΗθΓδΗίοη Ογθϊθ 70013 

Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ.70013 Ογθθοθ 
Τηλ/ΤβΙ.: +30 2810 393143, Ρβχ: +30 2810 393408 

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ: Πα¬ 


ρασκευή 28 Ιανουάριου 2011 

11. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓ¬ 


ΓΡΑΦΩΝ: Την Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα 
μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμη¬ 
θειών του Π.Κ. στο Ηράκλειο (δ/νση και πληροφορίες 
όπως παραπάνω), έναντι του ποσού των 15,00 €, αφού 
προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης του συγκεκρι¬ 
μένου ποσού στον υπ’ αρ. 37403002025-81 λογαριασμό 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Εναλλακτικά, θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, με θ-ηη3ίΙ χωρίς 
χρέωση (πληρ. στην ιστοσελίδα νννννν.υοο.ρή. 

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρ¬ 
τη 2 Φεβρουάριου 2011 και ώρα 14:00. 

13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ©Α ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΕΣ: Όπως αναγράφεται στο εδάφιο 9. 

14. ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΟΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟ¬ 


ΣΦΟΡΕΣ: Ελληνική. 

15. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι συμμετέχοντες ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. 

16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 3 Φεβρουάριου 2011 και ώρα 
11:00, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γ ραφεία της Υποδ/νσης 
Οικονομικής Διαχ/σης στο Ηράκλειο (δ/νση: παράγρα¬ 
φος 9). 

17. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΣΦΑ¬ 


ΛΙΣΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

18. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩ¬ 
ΜΗΣ: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος (κωδ. 1259) και η πληρωμή θα γίνεται με 
τακτικό χρηματικό ένταλμα. Τον ανάδοχο βαρύνουν: 
κρατήσεις 3,1% περίπου υπέρ ΜΤΠΥ και παρακράτηση 
φόρου 4% ή 8% επί του ποσού της αμοιβής χωρίς το 
ΦΠΑ. 


19. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: α) Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο, 
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γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

20. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 
Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυ¬ 
τικής Διακήρυξης. 

21. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟ- 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΝΙΜΙΙΜ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Οπως ανα- 
φέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

22. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Όπως αναφέρονται στους πίνακες της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

23. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι 
υποψήφιοι να παρατείνουν την προσφορά τους. 

24. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ- 
ΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 
2010 . 

26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από την συμφωνία 
της Π.Ο.Ε. 

Ηράκλειο, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Αντιπρύτανης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Αριθμ.: 10299 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ύστερα από την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσο¬ 
κομείου κατά την 21 η/21-12-2010 (θέμα 41°) Συνεδρίαση 
του, επαναπροκήρυσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγη¬ 
σης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
70.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Ιατρικών αερίων 
Διαφόρων για το Γ ενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και τα 
Κέντρα Υγείας του Νομού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον αρμόδιας επι¬ 
τροπής στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 
17-1-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 
14-1-2011 και ώρα 14.00 μ.μ. πληροφορίες και αντίγραφα 
της διακήρυξης δίνονται από το γραφείο Προμηθειών 
της Υπηρεσίας μας, τηλέφωνο 23710 20363. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την διακή¬ 
ρυξη από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Χαλκιδικής καταβάλλοντος αντίτιμο διακήρυξης είκοσι 
(20) ευρώ. 

Πολύγυρος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 


(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» - 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Αριθμ.: 3182 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καρύστου, 
ύστερα από την αριθμ. 12/04-10-10 (Θέμα 7°) απόφαση 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει: 

α) Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντιδρα¬ 
στηρίων και αναλωσίμων βιοχημικών εξετάσεων με συ¬ 
νοδό εξοπλισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2α Φεβρουάριου 
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουά¬ 
ριου 2011 και ώρα 13:30. 

Περισσότερες πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22243-50125 
(Αρμόδιος: Δημήτρης Παπαγεωργίου). 

Κάρυστος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
Αριθμ. Δ. 109/10 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αερο- 
δρόμιο Ελευσίνας. 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. = 210- 
8705015, ΕΑΧ: 210-64 45 633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ΠΔ 60/07 και 118/2007 και συμπληρωματικούς με τις 
διατάξεις των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια «Βη¬ 
ματοδοτών, Απινιδωτών/Βηματοδοτών» Αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ. 

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπό- 
μενων κρατήσεων για ένα έτος: 976.331,93 €. 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δσμού 
και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 08:00-14:00: Βλέπε σημείο ένα (1 β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 15,00 € 

γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.όαί.ρΓ 

Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (νννννν. 
άαΐ.ςιι·) σε μορφή, ράΐ. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ 
ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί 
η καταβολή του ιδίου αντιτίμου από τους ενδιαφερο¬ 
μένους προμηθευτές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού αντι¬ 
γράφου αυτής από την ιστοσελίδα της Π.Α. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 17η Φεβ 2011 Ώρα 14:00. 
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β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18η 
Φεβ 2011 Ώρα 10:00. 

γ. Γλώσσα: Ελληνική. 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: 

Ανοιχτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες προ¬ 
μηθευτές ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
αυτών. 

7. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δεσμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε προμηθευτή εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που να καλύπτει το 5 % της συνολικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ή της αναλογικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, των ειδών για τα 
οποία υποβάλλουν προσφορά. 

8. α. Τόπος παράδοσης: 251 ΓΝΑ/Χολαργός 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζό¬ 
μενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 27 Δεκεμ¬ 
βρίου 2010. 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 28 Δεκεμβρίου 
2010 . 

Στον ελληνικό Τύπο: 28 Δεκεμβρίου 2010. 

12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω¬ 
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, 
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ¬ 
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, 
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία 
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί¬ 
σταται δυνατή η ενημέρωση τους. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί Ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την Προμήθεια Μη Αναλώσιμου Υλικού Πλη¬ 
ροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2010, 
προγρ. ΨΝΑ Έτους 2009 (02007-90000), προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 252.100,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), με αριθμό διακήρυξης 73.10. 

Προϋπολογισμός: 252.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 


Τόπος παράδοσης: Εντός της Αποθήκης Υλικού του 
ΨΝΑ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 9 Φεβρουάρι¬ 
ου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στην ΕΕΕΕ: 28-12-2010 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο 31 -12-2010. 

Η Διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσε¬ 
λίδα του Ψ.Ν.Α.: νννννν.ρεγόαΙ.ςΓ (σύμφωνα με την οδηγία 
2004/18ΕΚ άρθρο 38) 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παραλαβή 
σχετική διακήρυξης κ.λπ., μπορούν να απευθύνονται 
κατά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου, Λεωφόρος Αθηνών 374, ΤΚ: 
124 62, Γραφ. Προμηθειών (Νο: 18), τηλ.: 2132054326, ίαχ: 
210-58.12.504 Ε-πιείΙ: ρΐΌπιίίίιίθ3@ρ5γί)3ί.9ΐ·. 

Χαϊδάρι, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διευθύντρια 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ 
-♦- 

( 22 ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ.: 36538 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί Ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την Προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών, Π.Π.Υ.Υ έτους 
2010, προγρ. ΨΝΑΈτους 2009, προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης 65.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 
με αριθμό διακήρυξης 62.10. 

Προϋπολογισμός: 65.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

Τόπος παράδοσης: Εντός της Αποθήκης του ΨΝΑ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 31 Ιανουάριου 
2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο 31-12-10 ημέρα Παρασκευή. 

Η Διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσε¬ 
λίδα του Ψ.Ν.Α.: νννννν.ρεγόδΙ.ρΓ (σύμφωνα με την οδηγία 
2004/18ΕΚ άρθρο 38), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παραλαβή 
σχετική διακήρυξης κ.λπ., μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου, (Λεωφόρος Αθηνών 374, ΤΚ: 
124 62, Γ ραφείο Προμηθειών (Νο: 18), τηλ.: 2132054126, 
ΐαχ: 210-58.12.504 Ε-πιαίΙ: ρΐ'οπιίΙΙιίθ5@ρ5γΐΊ3ΐ.9ΐ'· 

Χαϊδάρι, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διευθύντρια 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ 
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